نماذج المهام الأدائية الفصل الدراسى الأول الصف السادس الابتدائي 


نماذج المهام الأ 


© تعليمات عامة : 
٠‏ يستغرق العمل على المهمة حصتين دراسيتين متتاليتين. 
هلا مانع من استخدام الطالب للكتاب المدرسي إذا أراد ذلك . 


ه أمامك صورة للخلية الحية: أجب : 


(٠‏ ) ماالمقصود بالخلية ؟ 


٠‏ (ب ) ما هي الأنواع الرئيسية للخلايا ؟ 
ا ب 
٠‏ (ج) اذكرثلاثة خصائص تميزالكائنات الحية ؟ 
© اسم الطالب : س 
»الصف :. 
ه أمامك صورة للخلية الحيوانية . أجب : )1( 
١‏ ) أكمل البيانات على الرسم. )2( 
1- ا E‏ )3( 


)4( 


» (ب) ما وظيفة أرقام (1. 4). 


اا e‏ 
رک47 


نماذج المهام الأدائية الفصل الدراسى الأول الصف السادس الابتدائى 


» أمامك صورة لبعض العضلات فى جسم الإنسان, أجب : 
©( ) اذكروظيفة كل عضلة من هذه العضلات : 


اد راسو إلى الها لالس 
2- ما دور هذا الجهازفى استجابة المواجهة أوالهروب؟ 
#9 ؤ1[1 o o CCC‏ 
مهمة (4) 
9 اسم الطالب ee a î‏ 


» من الصور المقابلة ‏ أجب : 
(٠‏ ) ماالمقصود بالمواد المغناطيسية ؟ 


نماذج المهام الأدائية الفصل الدراسى الأول الصف السادس الابتدائي 


إجابة المهام الأدانية 


مهمة (1) 
( أ ) هى وحدة بناء الكائن الحى وهى أصغر تركيب ف الكائن الح ولا يمكن تجزئتها. 
(ب) هى يوجد نوعان رئيسيان من الخلايا هما ( الخلايا النباتية - الخلايا الحيوانية ). 


(ج) التغذية - التنفس - الإخراج. 


( أ ) 1- ميتوكوندريا. 2- غشاء خلوي. 
3- سيتوبلارم . 
4- النواه. 


(ب)1-المسئولة عن توليد الطاقة حيث تحول السكرإلى طاقة للخلية ويحدث بها عملية التنفس الخلوى. 
4 - تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية. 


مهمة (3) 


( أ ) 1- عضلات الذراع : عضلتان تساعدان على تنى وفرد الذراع . 
2- عضلات الرقبة : عضلتان تساعدان على حركة الرأس لأعلى ولأسفل . 
3- عضلات الساعد : عضلتان تساعدان على حركة راحة لأعلى ولأسفل. 
4- عضلات الخصر : عضلتا ن توجدا ن ف البطن على جانبي الجسم. 
(ب)1- التنفسي. 
2- ( أ) تزداد سرعة التنفس. 
(ب) يزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى العضلات والمخ. 
مهمة (4) 
( أ ) هى المواد التى تنجذب للمغناطيس . 
(ب) 1- حجم المغناطيس : تزداد قوى الجذب أوالتنافر بزيادة حجم المغناطيس والعكس . 
2- المسافة بين المغناطيس والجسم الآخر. 
(ج) 1- القوى المغناطيسية : صناعة بعض الأجهزة الكهربية مثل الموتور والدينامو. 


2- قوى الجاذيبة : تحافظ على ثبات الأجسام على سطح الأرض . 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) 67 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المهمام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 
حدد نوع الخلية , ثم حدد الأجزاء : 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لخة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوه ( 62 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


انظر إلى الشكل المقابل › تم اجب : 


أ- توضح الصورة مكونات . 
ب- اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية : 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 
المهام الأدائية لمادة ( م( 62 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المهام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


من خلال دراستك للخلية »اكمل: 


- تعتبر ......... من أصغر الأنظمة الحية 
- بعض الكائنات الحية عديد الخلايا وبعضها 
يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة 


الشكل المقابل يوضح خلية ما : 
أ - ما نوع الخلية ؟ 
ب - ما وظيفة الجزء رقم )١(‏ 


يحتوى على مادة الكلوروفيل 
د - يتكون الجزء رقم (۳) من مادة 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


سا لالا ل لا 
المهام الأدائية لمادة ( ° (O‏ 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المهام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


اكمل المقارنة التالية من خلال دراستك لتغير حالات المادة : 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
-١‏ عندما تكتسب المادة طاقة حرارية يحدث لها 
( تمدد وتكثف - انكماش وانصهار - تمدد وانصهار - انكماش وتبخر ) 
۲- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام 
( زادت - قلت - تساوت - انعدمت ) 
۳ درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تسمى درجة 20525001 


( الانصهار - التجمد - الغليان - التكثف ) 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم )060 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهعة : 


درجة المهام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


اكمل الجدول التالى 


( تنكمش - تتمدد ) 
بين قضبان السكك الحديدية ؛ لتتيح لها 
( فواصل التمدد الحرارى - الخرسانة ) 


(ج) فسر : يتم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) < 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهبيمة: (فترة) حصتان 


لاحظ المصابيح فى الصورة ثم أجب: 


1 (أ) . ( (ب) 5 


احترق مصباح فى كل من الشكلين فانطفأت جميع المصابيح فى الشكل ( ب ) 
بينما ظلت باقى المصابيح فى الشكل ( أ ) مضيئة اختر الإجابة الصحيحة لتفسير ما حدث 


) المصابيح فى الصورة (أ) موصلة فى .... ( مسار واحد - أكثر من مسار‎ -١ 
) المصابيح فى الصورة (ب) موصلة فى ... ( مسار واحد - أكثر من مسار‎ ١ 


اختر الإجابة الصحيحة : 
-١‏ تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق 


-١‏ يستخدم ...... فى فتح وغلق الدائرة الكهربية 


( الهواء ‏ الأسلاك) 


( البطارية - المفتاح الكهربى) 
۳- نظام يسمح بسريان التيار الكهربى لتشغيل الأجهزة المختلفة 
( المصباح الكهربى - الدائرة الكهربية) 


4 تسرى الطاقة الكهربية بسهولة خلال المادة 
( العازلة - الموصلة ) 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


نشد الماك من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 
المهام الأدائية لمادة ( 2 69 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


العبارة المناسبة 
5 يعتمد أداء كل جهاز في الجسم على أداء باقي أجهزة الجسم الأخرى ) 
۲. تعمل الكلى كجهاز ترشيح للغذاء بالأمعاء ) 
۳. المسئول عن حركة الفك مضغ الطعام العضلي الهيكلي ) 
؛. الجهاز الهيكلي العضلي يتكون من جهازين ) 
- افراز الانزيمات من اللعاب اثناء المضغ لتفتيته أكثر وتحلله كيميائيا ) 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) (۸) 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 9 
زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


درجة المههام الأدائنية: 35 درجة 


اكتب رقم العضية المناسبة لكل وظيفة مما يلى : 
 )9 (1) (1)‏ (؛) 


ب ت (© فض 


(أ) عملية تخزين الطاقة (ب) عملية إطلاق الطاقة 
(ج) التحكم فى أنشطة الخلية (د) تغلف ونقل المواد للخارج 


صل كل جهاز بالعضو الخاص به 


8. الحويصلات الهوائية 
. الغدة النخامية 

| ٤.الهضمي‏ | .كرات الدم الحمراء 

اشر ح العبار ة التالية موضحا بمثال : 


إذا حدث قصور في أداء أحد الأجهزة» فسيؤثر ذلك سلبًا على أداء الأجهزة الأخرى. 


مقدمة من: مسدر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لقة الضاد 
المهام الأدائية لمادة ( م ) © 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المهام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


( ارادية - لا ارادية ) 
عبر هواء الشهيق ( الاكسجين - ثاني أكسيد الكربون ) 
"- طريقة عمل العضلات هي ( الانقباض والانبساط - الشهيق والزفير ) 
4 - المستقبلات الحسية مثل ( العين ‏ الذراع ) 
( تزداد - تقل ) 


-١‏ هناك عضلة لا ارادية بهذا الجهاز هي 


۳ المسئول عن حمل الغازات والعناصر الغذائية هو 


4 - المواد التي تفرزها الغدد الصماء ويحملها هذا العنصر هو 2595 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوح 6 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


؛. يصل الدم للكلية لتنقيته عبر 


٠ه‏ تعمل أجهزة الجسم من اجل حمايته من الاخطار وصح دور : 
( الجهاز الاخراجي في التخلص من المواد الاخراجية ) 

# أكتب اسم هذه الأعضاء 

«*» الى أي جهاز تنتمي 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) [)) 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


لاحظ الشكل ثم أجب : 


eT 22‏ 
- يتم وضع العينة عند الجزء رقم ......... 


Scanning 
Electron Microscope 
(SEM) 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغقة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) © 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


الجدار الخلوي | الفشاء البلدا 
1 انو 


مقدمة من: مسدر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لقة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوح D^‏ 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


انظر إلى الشكل المقابل › تم اجب : 
أ- توضح الصورة مكونات الدائرة الكهربية البسيطة 
ب- اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية : 

بطارية 


(ج) المكون رقم ( ....!..... ) هو مصدر الكهرباء فى الدائرة الكهربية 
هناك طريقتان لتوصيل الدوائر الكهربية › هما : 


-١‏ التوصيل على التوالى 
-١‏ التوصيل على التوازى 
ا ظ 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ( 6 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 
درجة المهام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ لامهمة: (فترة) حصتان 
من خلال دراستك للخلية » اكمل: 
تعتبر الخلية من أصغر الأنظمة الحية 
بعض الكائنات الحية عديد الخلايا وبعضها وحيد الخلية 
يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة 
الخلايا فى خمسة مستويات هى : 


خلايا ييه أنسجة سي 
7 


أعضا أجهزة ار 
ء۶ جهزه . 
e‏ ليمي ألحى 


الشكل المقابل يوضح خلية ما : 
أ - ما نوع الخلية ؟ نباتية 
ب - ما وظيفة الجزء رقم )١(‏ 
جهاز جولجى تغليف ونقل المواد للخارج ‏ . 
ج - الجزء رقم ..(1).. يحتوى على مادة الكلوروفيل 
د - يتكون الجزء رقم (۳) من مادة 
السيليولوز 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 
المهام الآدائية لمادة ( 
اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهيمة: (فترة) حصتان 


الغازية إلى الحالة 
السائلة عند انخفاض : 
|ارتفاع درجة الحرارة | درجة الحرارة. | درجة الحرارة إدرجة الحرارة 


اكتساب حرارة | اكتساب حرارة ی فقد حرارة 
a. 3‏ 3 


لل سس س س 
١‏ 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القؤسدين 


-١‏ عندما تكتسب المادة طاقة حرارية يحدث لها 


( تمدد وتكثف - انكماش وانصهار - تمدد وانصهار - انكماش وتبخر ) 
ج ت 


۲- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام 
( زادت - قلت - تساوت - انعدمت ) 
SS‏ 


"- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تسمى درجة 5501 


( الانصهار - التجمد - الغليان - التكثف ) 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) (م) 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


أكمل الجدول التالى 


ادرس الشكل التالى » ثم أجب 
(أ) فى فصل الصيف 


( تنكمش - تتمدد_) 
بين قضبان السكك الحديدية ؛ لتتيح لها 


( فواصل التمدد الحرارى - الخرسانة ) 


(ج) فسر : يتم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية 
لتجنب حوادث القطارات نتيجة تمدد القضبان بفعل الحرارة 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر -رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) <( 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائنية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


احترق مصباح فى كل من الشكلين فانطفأت جميع المصابيح فى الشكل ( ب ) 
بينما ظلت باقى المصابيح فى الشكل ( أ ) مضيئة اختر الإجابة الصحيحة لتفسير ما حدث 


( المصابيح فى الصورة (أ) موصلة فى .... احد‎ -١ 
المصابيح فى الصورة (ب) موصلة فى ... اسار راد اد سيا‎ -۲ 


اختر الإجابة الصحيحة : 
١ |‏ تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق 


١‏ يستخدم ...... فى فتح وغلق الدائرة الكهربية 


| 
EID‏ 
| "- نظام يسمح بسريان التيار الكهربى لتشغيل الأجهزة المختلفة ... 
( المسباح اکهربی -دائر هرر 
ظ 


| ؛- تسرى الطاقة الكهربية بسهولة خلال المادة 
i,‏ 


| 
مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لخة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( ھم ( 0/0 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زهن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


.١‏ يعتمد أداء كل جهاز في الجسم على أداء باقي أجهزة الجسم الأخرى 
". تعمل الكُلى كجهاز ترشيح للغذاء بالأمعاء 
۳. المسئول عن حركة الفك مضغ الطعام العضلي الهيكلي 
٤‏ . الجهاز الهيكلي العضلي يتكون من جهازين 
0 افراز الانزيمات من اللعاب اثناء المضغ لتفتيته أكثر وتحلله كيميائيا 


الجهاز الدوري الجهاز التنفسي 
تخليص الجسم من فضلات آمداد الجسم بالغذاء المهضوم امداد الجسم بالاكسجين 
احتراق الغذاء بالخلايا وغاز الاكسجين ونقل فضلات 
الاختراق 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمه من: مدر ركنا تصار صفحه وجروب عاشق نج الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علو ° N)!‏ 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 9 
درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


> 
I) 


(6)  )9( )( )ا(‎ 


ب ت ® ف 


(أ) عملية تخزين الطاقة ( ٤‏ ) (ب) عملية إطلاق الطاقة ( ١‏ ) 


(ج) التحكم فى أنشطة الخلية ( ١‏ ) (د) تغلف ونقل المواد للخارع ١‏ 


صل كل جهاز بالعضو الخاص به 
الجهاز العضو 
.١‏ العكك الصفاء ۸. الغدة النخامية 


| الحو بصلات الهو اد 
1 الدوري ©. كرات الدم الحمراء 
. الهد 0 , المسد 


غ. النفرون 


إذا حدث قصور في أداء أحد الأجهزة» فسيؤثر ذلك سلبًا على أداء الأجهزة الأخرى. 

تعمل أجهزة جسمك مغا للحفاظ على صحتك يعتمد أداء كل جهاز في الجسم على أداء باقي اجهزة الجسم 
الأخرى. فالجهاز الهضمي يعتمد على جهاز الغدد الصماء في افراز اللعاب المحمل بالأنزيمات لزيادة تفتت 
الطعام والجهاز العضلي في تحريك عضلات الفك وعضلات المعدة والامعاء والتنفسي لإمداد الخلايا 
بالأوكسجين للتنفس الخلوي 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لقة الضاد 


مقدمة من: مسذر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) (8) 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


1- هناك عضلة لا ارادية بهذا الجهاز هي القلب 
۷-المسئول عن حمل الغازات والعناصر الغذائية هو الدم 
۸-المواد التي تفرزها الغدد الصماء ويحملها هذا العنصر هو الهرمونات 
تتكامل أجهزة الجسم من اجل حمايته من الاخطار وضح دور كلا من الأجهزة : 
( الغدد الصماء - العضلي الهيكلي - التنفسي ) في مواجهة خطر عند موجهة حيوان مفترس 
تفرز الغدد الصماء هرمونات تحفز الجهاز التنفسي على استقبال المزيد من هواء الشهيق 


المحمل بالأكسجين وتزداد سرعة التنفس ويعمل الجهاز العضلي على اطلاقة المزيد من 
الطاقة بالعضلات ( الارجل ) للمساعدة على الهروب 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لخة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علوم ) وإ 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


.١‏ يسمى هذ الجهاز باسم الجهازالبولي 
؟. يتجمع البول في المثانة البولية 


۳. أهم المواد الاخراجية التي يتم التخلص منها خلال هذا الجهاز اليوريا 
؛. يصل الدم للكلية لتنقيته عبر الشريان 


# تعمل أجهزة الجسم من اجل حمايته من الاخطار وضح دور : 
( الجهاز الاخراجي في التخلص من المواد الاخراجية ) 
الجلد : يتم التخلص من الاملاح الزائدة من خلال الجلد 
الرئتين : يتم التخلص من الغازات الضارة مثل ( ثاني أكسيد الكربون - بخار الماء ) 
الجهاز البولي : يتم استخلاص اليوريا وبعض الفضلات الزائدة والماء من الدم في صورة 
بول 
وبذلك يحمي الجسم من سموم هذه المواد 


# أكتب اسم هذه الأعضاء|الجهاز ا 5 7( 


الرنتين بالجهاز التنفسي ‏ الكليتين بالجهاز البولي 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لغة الضاد 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لضة الضاد 


المهام الأدائية لمادة ( علو م )01 


اسم الطالب : تاريخ أداء المهمة : 


درجة المههام الأدائية: 35 درجة زمن التنفيذ للمهمة: (فترة) حصتان 


لاحظ الشكل ثم أجب : 


١‏ اذكر اسم الشكل المدكر وشكو ب 
"- يتم وضع العينة عند الجزء رقم ك5 


لاحظ , أكما: 


وأو 
Electron Microscope‏ 
SEM)‏ 


مقدمة من: مستر-رضا نصار صفحة وجروب عاشق لفة الضاد 


_علوم 
المهمة الاولي 


51 2غ 
٠‏ ورديجارافت & © ة5 


علوم ¢ 
المهمة )(65(6 


1- ما اسم الجهاز الموضح بالشكل؟ (1) ل-م 


2- اكتب الييانات على الرسم (2) س — ا | 


3- اذكروظيفة العضوالمشارإليه بالرقم n‏ 2 


المهمة الرابوة ا 


1- انظرإلى الصورة الآتية. ثم أجب؛ 


0 ) توضح الصوره مکونات 
| (ب) اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية: 1 چ 
= : : . | ت 
ا 1 . 1 5 ظ 
35 : = 
الك | 

, ' 4 

(ج) المكون رقم (..................) هو مصدرالكهرباء فى الدائرة الكهرييه. 


ورديجارافت بج © و 


() عند تمرض الشخص لصدمة كهربية؛ تنعاون وتتكامل أجهزة الجسم الحبوية وخلاياه للاستجابة لهذا المؤثر. 
ومن أمثلة هذه الأجهزة: 
الجهاز الدوري ‏ الجهاز العسبي -الجهاز العشلي الهبكلي - الجهاز التنفسي 


٠‏ أكمل الجدول التالي موضّحا كيقية تماون هذه الأجهزة عند الاستجابة: 


١ n | E مسد‎ 

1( أ 7 إشارات الأعضاء وأجهزة الجسم المخثلفة للستت 1 ! 1 
(ب) | ينقل الدم المسمل بالأكسجين والعناصرالغنائهة | / ا 
| لباقي أعضاء وأجِهرة الجسم للحصول على الطاقة. ا 

| الجهاز العضلي الهبكلي (ج) أ 


(2) فشرسبب اتنقال التيارالكهربي داخل جسم الإنسان. 7 


| ظ 5 
(1) طلب منك معلمك اختيارالمواد المناسبة لصنع مدقأة قهربيه . دد المواد الني ON.‏ ِ 
القصتلشة :. »شع د گر االسعبا. 
غطاء السلك الكهري جسم المدفأة الخارجي 
آالعادة: EMT‏ الفادة: ا اوخ 
ا السب د)٠‏ 
اللاك الكهريي الحغانات 
المادة ب افاس 1 ١‏ لعادة: الليكل - كروم 
السب (و) ب ê‏ السيب: لأن مقارمتها كبيرة. 


(3) ما المناصرالني تحتاجها لتصميم دالرة كهريبة للمدفأة؟ ولماذا تعلبرهذة الدائرة نقلامًا؟ 


#رديجا رافتج) ® #2يوبده:10::2ج 


المهام الأدائية ستة ابتدائى 


1 عند تعرض الشخص لصدمة كهربية تتعاون وتتكامل أجهزة الجسم الحيوبة وخلاياة للاستجابة لهذا 
المؤثر .ومن أمظة هذة الأجهزة 
(جهاز دورى - جهاز عصبى - الجهاز العضلى الهيكلى - الجهاز التنفسى ) 


er 


سه > 
ا ظ . وكا 
-اكمل الجدول التالى مموضحا كيفية تعاون هذة الأجهزة عند الاستجابة ظ . 


2 حفسر سبب انتقال التيار الكهربى داخل جسم الانسان 
لأن جسم الإنسان بة كمية كبيرة من الماء الذى يحتوى على أملاح لذلك يجغلة موضل للكهرباء 


01100739104 : Ms ١ Doaa Fathy Abd elaziz 


المهام الأدائية سته ابتدائى 


نموذج 2 الدائرة الكهربية كنظام 
1[-طلب منك معلمك اختيار المواد المناسبة لصنع المدفأة الكهربية حدد المواد التى ستستخدمها 
لصنع أجزائها المختلفة مع ذكر السبب 


أ- غطاء السلك الكهربى مصنوع من مادة:البلاستيك أو المطاط ,السبب:لأنها مواد عازلة 
باء 
والحرارة 
لت- السلك الكهربى مصنوع من 1 النحاس والسبب: لأنة 
الكهرباء من خلالة 


2- ما العناصر التى تحتاجها لتصميم دائرة كهربية للمدفأة ؟ولماذ تعتبر هذة نظاما؟ 
-مصدر للكهرباء - أسلاك نحاس معزولة - المدفأة الكهربية) وتعتبر نظاما لأنها 


)117301)(4 : Ms ١ Doaa Fathy Abd elaziz 


[1)عتد تعرطن الشخضن لصدمة كهربيةء تتعاون وتتكامل أجهزة الجسم الحيوية وخلاياه للاستجابة لهذا المؤث 
ومن أمثلة هذه الأجهزة: 
الجهاز الدوري - الجهاز العصبي -الجهاز العضلي الهيكلي - الجهاز التنفسي 
«أكمل الجدول التالي موضّحا كيفية تعاون هذه الأجهزة عند الاستجابة: 


01177 SE 


ecele‏ توس ل إشتارات لأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة لتستجيب. 
اس كد إينقل الدم المحمل بالأكسجين والعئاضرالقدائية 
لباقي أعضاء وأجهزة الجسم للحصول على الطاقة. 


N 


(1) طلب منك معلمك اختيارالمواد المناسبة لصنع مدفأة كهربية. حدّد المواد التي ستستخدمها لصنع أجزائها 
المختلفةء مع ذكر السبب. 


يشلاه السكايم | جسم المدفاةالخارجي 
: ا 

ا ا الا EE‏ يه 
السيب........(ب). e‏ ا ب ا 


السخانات 
ا سوه ل 
المادة: النيكل - كروم 
6 السبب: لأن مقاومتها كبيرة. 


)@ ما العناصرالتي تحتاجها لتصميم دائرة كهربية للمدفأة؟ ولماذا تعتبرهذه الدائرة نظامًا؟ 


